NŁÓDZINIERA Sxelutta (EBRAWSKI 


| em. Inspektor kolei północnej, 
Komandor ros. orderu św. Anny I. kl., właściciel orderu Złotego Krzyża zasługi z koroną etc., 


przeżywszy lat /0, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł w Zakopanem 
dnia 2/-g0 sierpnia 1904 roku. 


W smutku pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, Kolegów i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 50 b. m. o godz. 4 popoł. 
z dworca kolejowego w Krakowie, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


=», Odprawionem zostanie we środę dnia 31 sierpnia b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza £. 6. Filia ul. Kopernika L. 4, 


